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Dik Üçgen ve Trigonometri 


1. 



ABC ikizkenar üçgen, |AB| = |AC| = |CD| = 15 cm ve 
|BC| = 18 cm’tir. 

Buna göre |AD| kaç santimetredir? 


A) 10/5 B)1l/5 C) 12/5 D) 20 


E) 25 


2 . 



ABC üçgeninde 

[AB] 1 [AC], [DE] 1 [BC], |BE| = |EC| 

|AD| = 1 cm ve |BD| = 7 cm’tir. 

Buna göre |AC| kaç santimetredir? 

A) 4/3 B)3/5 C) 6 D) 3/3 


E) 5 


4 . 


3. Bir öğrenci aşağıdaki adımları izleyerek bir çizim yapıyor. 

• [AB] _L [BC], m(BAC) = 60° ve |AB| = 8 cm olacak 
şekilde ABC dik üçgeni çiziyor. 

• [BH] 1 [AC] olacak şekilde [AC] üzerinde bir H nok¬ 
tası belirliyor. 

• [HD] _L [BC] olacak şekilde [BC] üzerinde bir D nok¬ 
tası belirliyor. 

Yaptığı çizimde 

I. |AC| = 16 cm 

II. |DC| = 6/3 cm 

III. |BD| = 6 cm 
olarak hesaplıyor. 

Buna göre bulduğu uzunluklarla ilgili olarak aşağıda- 
kilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 
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A) Yalnız I. 

D) I ve 


B) Yalnız II. C) I. ve 

E) II ve III. 



ABC dik üçgeninde [BA] 1 [AC], [AH] _L [BC]’tir. 
|BH| = 3 cm, |HC| = 12 cm ve |BD| = /13 cm 

olduğuna göre |AD| kaç santimetredir? 


A) 3 


B) 


C) 4 


D) 


9 


E) 5 


5 . 



ABC üçgeninde, m(ACB) = 30° 

|AB| = /39 cm ve |AC| = 12 cm 

olduğuna göre |BC| kaç santimetredir? 

A) 7/6 B) 15 C) 14 

D) 13 E) 7/3 


6 . 



ABC üçgeninde [BA] ± [AC], [AH] i. [BC]’tir. 

|AB| = 15 birim, |HC| = 16 birim ve m(HCA) = a 


olduğuna göre cota - tana kaçtır? 


A) 


12 


B) 


12 


C) 


11 

12 


D) 


13 

12 


E) 


25 
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A) tan x 


B) cot x 


C) 


sınx 

2 

cos x 


D) sinx ■ cosx 


E) 


cosx 

. 2 
sın x 


8. Dik koordinat düzleminin dördüncü bölgesinde bulu- 
3 


nan A(^—,m 1 noktası birim çember üzerinde olduğu¬ 
na göre m kaçtır? 
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ABC üçgeninde D E [AC] ve E E [BC]’dır. 

|BE| = |DC| = 6 cm, |AD| = 2 cm, |EC| = 3 cm ve 
|DE| = 5 cm 

olduğuna göre |AB| kaç santimetredir? 

A) 2/22 B) 9 C)6/2 D)/65 


E) 8 


9 . 
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12 . 


ABC dik üçgen, [AC] ± [BC] ve A, B, D noktaları doğru¬ 
saldır. 

m(BAC) = 15°, m(ÂDC) = 30° ve |DC| = 4 cm 

olduğuna göre |AB| kaç santimetredir? 

A) 8 B) 6/2 C) 10 

D) 12 E) 6/5 



Bir ABC üçgeninin kenarları arasında 
a 2 = b 2 + c 2 - bc bağıntısı 


olduğuna göre cos(BAC) nedir? 

A) 1 




c >f 


°>! 


E >i 



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz. 

















